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VERS DE LA GRAPPE 

Vignoble du HAUT-POITOU 

Des pontes de Cochylis et d'Eudémis ont été déposées vers les 25 - 29 Juillet. 
Selon les secteurs, elles sont d'importance moyenne à élevee ; dan s les secteurs chauds 
(ex : côteau de BLASLÀY), ces pontes ont été très abondantes. 

Dans les parcelles qui n'ont pas été traitées à la suite du précédent avis, il 
est recommandé d'intervenir dès réception du présent bulletin, en utilisant un produit 
de type curatif, et de préférence en poudrage. 


CHARSNTES 

Se reporter aux indications du précédent avis. Surveiller les vignobles afin 
d'intervenir si le nombre des attaques le justifie. 

MILDIOU - BLACK-RQT 

Dans les secteurs où des pluies récentes ont lessive le traitement precedent, 
l'extension de ces champignons sur grappe est à craindre. Il y a lieu de renouveler la 
protection dans les vignes où les grappes risquent d'être attaquées. 

carpocapse 

Le deuxième vol vient de commencer. Les papillons de 1 ère et 2ème génération 
ont manifesté au cours de la semaine écoulée une très forte activité, déposant presque 
quotidiennement des pontes abondantes. Il est donc nécessaire de poursuivre la protection 
des fruits en renouvelant les traitements. 


l'Inspecteur de la PROTECTION 
des VEGETAUX 
F. BARBCTIN 
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Les Contrôleurs chargés des 
AVERTISSEMENTS AGRICOLES 
R. HUDE - H. BOUE 
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